Đặc điểm nổi trội và hướng dẫn sử 
dụng đúng cách test thử nước TB- 
18 


Test thử nước TB-18 là trang thiết bị hiện đại, có vai trò rất cần thiết trong quá 
trình xử lý nước. trang thiết bị giúp. đo lường chính xác và nhanh chóng nồng độ 
ph và Clo có trong nước, từ đó có phương án xử ý để bảo đảm an toàn cho 
nguồn nước. Sản phẩm được Tafurmna Việt Nam sản xuất và phân phối chuẩn 
hãng, bảo đảm chất lượng. Cùng tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật và cách sử 
dụng của sản phẩm này nhé! 


Thông tin cơ bản của test thử nước TB-18 


những thông tin chỉ tiết về sản phẩm: loại hóa chất, dung tích, màu 
sắc... 


Model: TB-18 

Thương hiệu: Tafuma 

Hóa chất: OTO, Phenol 

Dung tích: 15ml, 25g 

Màu sắc lọ: Đỏ, Vàng 

công ty cung cấp: Tafuma Việt Nam. 


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm test nước TB- 
18 


Test thử nước TB-18 là thiết bị quan yếu trong việc kiểm và tùy chỉnh 
nồng độ ph và Clo dư trong nước hồ bơi ở mức an toàn. Sản phẩm 
được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất của Tafuma Việt 
Nam, được kiểm tra rất là nghiêm ngặt trong từng công đoạn sản 
xuất, bảo đảm chất lượng đầu ra cho sản phẩm. Ngay sau đây 
chúng ta cùng tìm hiểu về một số đặc điểm nổi trội của sản phẩm 
test thử nước này nhé: 


® Bộ test nước gồm có hóa chất Oto + Phenol, hộp thử có thang 
đo rõ ràng. toàn bộ được đựng trong một hộp nhỏ cực kỳ tiện 
ích cho quy trình dùng. 

e Hóa chất Oto đựng trong lọ màu vàng để tâm soát nồng độ 
Clo. 


e Hóa chất Phenol đựng trong lọ màu đỏ được sử dụng để để 
tầm soát độ ph nước hồ bơi. 

e Hộp thang đo có màu sắc trong suốt đồng bộ với màu của 2 lọ 
hóa chất, giúp khách hàng có thể đơn giản phân biệt. 

® Sản phẩm kèm theo thang chia độ cực kỳ tiện nghi, giúp quy 
trình test pH và Clo dư diễn ra giản đơn hơn. 

e Giấy hướng dẫn dùng hướng dẫn rất kỹ càng, giúp khách hàng 
đơn giản thực hiện, cho kết quả rất chính xác. 

@® thiết bị được những chuyên gia và người dùng đánh giá cao 
bởi cho ra kết quả nhanh và chuẩn hơn so với giải pháp thử 
truyền thống bằng giấy quỳ. 


Xem đầy đủ về sản phẩm Test thử nước TB 18 của chúng tôi tại: 
https://tafuma.vn/test-thu-nuoc-tb-18/ 


Hướng dẫn dùng sản phẩm test thử nước TB- 
18 đúng cách 


Dưới đây Tafuma Việt Nam xin giải đáp đến bạn quy trình những 
bước dùng bộ test TB18 đúng cách, mong rằng bạn có thể nắm 
được và dùng hiệu quả. 


® Bước 1: Lấy mẫu thử ở dưới độ sâu tối thiểu 40cm so với mặt 
hồ bơi (độ sâu này sẽ cho ra kết quả chính xác) cho vào lọ nhỏ 
trong hộp thang đo. 

® Buóc 2: Thực hiện lấy hóa chất Oto + Phenol nhỏ lần lượt vào 
2 ống nghiệm. Cần thực hiện kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn giữa 
2 loại hóa chất này. 

® Bước 3: Đậy nắp ống nghiệm và lắc đều ống nghiệm để hóa 
chất hòa tan vào nước. 

® Bước 4: Sau khi hóa chất và nước đã hòa vào nhau và bắt đầu 
đổi màu, áp ngay vào thang chia độ bên cạnh để tầm tra nồng 
độ ph và Clo. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra nhận xét các chỉ tiêu 
chất lượng nước. 

® Tiêu chuẩn nước bể bơi 

® Căn cứ vào tiêu chuẩn của Bộ VH TT và Du lịch đã nêu thông 
tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/ 11/2014, tiêu chuẩn nồng 
độ đạt chuẩn pH và clo dư trong nước lần lượt là 7,2 - 7,6 và 
0,6 - 0,8ppm. Sau khi đã lấy được kết quả test nước chúng ta 
cần căn cứ vào tiêu chuẩn trên để nhận xét chất lượng. trường 
hợp nước không đạt chuẩn cần có các biện pháp để xử lý kịp 
thời để bảo đảm chất lượng nguồn nước, an toàn khi bơi lội. 


Xem thêm bài viết mà chúng tôi đã chia sẻ về sản phẩm test thử 
nước TB 16 tại: https://www.exibart.com/community/tafumavn/profile/ 


Ứng dụng thực tiễn test thử nước TB-18 


Bộ test thử nước hồ bơi TB18 là thiết bị hiện đại có không ít cải tiến 
hơn so với biện pháp truyền thống, giản đơn dùng, cho ra kết quả 
nhanh chóng; chính xác. Sản phẩm có vai trò quan yếu quy trình xử 
lý nước, góp phần mang lại nguồn nước sạch sẽ, an toàn khi bơi lội. 
Test thử nước đến từ nhãn hàng Tafuma này được ứng dụng rộng 
rãi trong nhiều công trình hồ bơi/ bể bơi như: 


hồ bơi gia đình. 

hồ bơi công cộng. 

bể bơi thương mại. 

bể bơi tại những khách sạn hoặc spa... 
hồ bơi bạt. 

hồ bơi composite,... 


Tafuma Việt Nam - doanh nghiệp sản xuất và 
cung ứng test thử nước TB-18 chất lượng cao 


Tự hào là thương hiệu sản xuất và cung quan yếu bị hồ bơi dẫn đầu 
trên toàn quốc, Tafuma Việt Nam vẫn đang không ngừng cải tiến kỹ 
thuật sản xuất mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm chất 
lượng cao, giá tiền tốt: 


® Sản phẩm được sản xuất trực tiếp, chính hãng 100%, bảo đảm 
chất lượng và hiệu quả dùng. 

® Ngoài bộ test thử nước hồ bơi TB18, chúng tôi còn phân phối 
những loại hàng hóa - trang thiết bị hồ bơi, hóa chất bể bơi 
không giống đa dạng mẫu mã, chủng loại, đem lại nhiều sự 
chọn lựa cho khách hàng với chỉ phí tốt nhất. 

e Chính sách bán hàng được thực hiện tốt, có khá nhiều chương 
trình khuyến mãi, tri ân khách hàng. 

e Dịch vụ giao hàng nhanh chóng từ 3-5 ngày, được kiểm ta 
hàng trước khi nhận, giải đáp thanh toán tiện dụng bằng 
nhiều hình thức. 


Test thử nước TB-18 là thiết bị cực kỳ hữu ích, giản đơn sử dụng, tầm 
giá hợp lý, đem lại hiệu quả cao, nhanh chóng. Nếu quý khách hàng 
có mong muốn sở hữu sản phẩm thuận tiện này vui lòng tìm gọi với 
Tafuma Việt Nam để được chia sẻ miễn phí và chọn lựa được sản 
phẩm phù hợp nhất. 


